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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 133 

12 Μαίου 2011 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Πρωθυπουργός.1 

Υπουργείο Οικονομικών.2 

» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.3 


ΠΡ ΩΘΥΠΟΥΡΓ ΟΣ 

(ΐ) 

Αριθμ. Υ328 

Ανάθεση καθηκόντων. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 3839/2010 
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
με αντικειμενικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 51). 

2. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμο¬ 
γής της Ελλάδας, που χρηματοοικονομικά στηρίζεται 
από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νο¬ 
μισματικό Ταμείο, με το μεγαλύτερο διεθνές δανειακό 
πρόγραμμα. 

3. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει μο¬ 
ναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

4. Την κατά συνέπεια ανάγκη εξασφάλισης συμβουλευ¬ 
τικών υπηρεσιών προς τον Πρωθυπουργό, για ευρωπα¬ 
ϊκά θέματα που άπτονται του εν λόγω προγράμματος, 
σε συνάρτηση και με την αντίστοιχη θεσμική λειτουργία 
του Πρωθυπουργού. 

5. Το γεγονός ότι είναι κρίσιμης σημασίας οι εν λόγω 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παραπάνω θέματα 
να παρέχονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία, αφενός 
συνδυάζουν την εκτενή εμπειρία και γνώση του περι¬ 
βάλλοντος και των αναγκών της ελληνικής οικονομίας 
και αφετέρου, έχουν σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία και 
αναγνώριση, αποφασίζουμε: 

1. Αναθέτουμε στον Γεώργιο Γλυνό του Βασιλείου, 
οικονομολόγο, πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής, καθήκοντα Συμβούλου του Πρωθυπουργού επί 


ευρωπαϊκών θεμάτων που άπτονται του προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, σε συνάρτηση 
και με την αντίστοιχη θεσμική λειτουργία του Πρωθυ¬ 
πουργού, για το χρονικό διάστημα από 15.5.2011 έως 
15.11.2011. 

2. Δικαιούχοι της παροχής συμβουλών του ανωτέρω, 
εκτός του Πρωθυπουργού, είναι οι υπαγόμενες στον 
Πρωθυπουργό υπηρεσίες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Μάίου 2011 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. Υ 327/5.5.2011 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 33 και 34 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), του 
άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 2/2011 (ΦΕΚ Α' 5), και την 
υπ’ αριθμ. Υ 293/15.12.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού (ΦΕΚ Β' 1985), διορίζεται, από 16.5.2011, η Ευγενία 
Κυπριώτη του Θεοφάνη, σε θέση μετακλητού υπαλλή¬ 
λου, στη Μονάδα Καινοτόμων Πολιτικών, στη Γενική 
Γραμματεία Πρωθυπουργού, με μισθολογικό κλιμάκιο 
15ο (κατηγορία ΠΕ). 

Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι¬ 
δόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων της 
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 988/12.5.2011). 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 486/23.2.2011 κοινή απόφαση των 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οι¬ 
κονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 55, 56, 57 και 77 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), 
αποσπάται, από 1.4.2011, ο Αριστείδης Μπρέμπος του 
Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Φ 102786), υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ανω 
Λιοσίων κατηγορίας ΔΕ Εφοριακών με βαθμό Α', στο 
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Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την 
απόφαση αυτή. 

Ο αποσπώμενος εξακολουθεί να λαμβάνει το σύνολο 
των κάθε είδους αποδοχών και επιδομάτων από την 
Υπηρεσία από την οποία αποσπάται. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 979/9.5.2011). 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΩΝ 

( 2 ) 

Με την υπ’ αριθμ. 1153810/2121/Β0011/29.4.2011 πράξη 
του Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Α.Ν. 1920/1939 και 
99 του Α.Ν. 2039/1939, διορίζονται ως μέλη του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληρο¬ 
δοτημάτων, οι Μαρίνης Ιωάννης του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Τ 
070376) και Καραπάνος Δημήτριος του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. 
Φ 076221), συνταξιούχοι πρώην Διευθυντές Υπουργείου 
Οικονομικών, σε πλήρωση των κενών θέσεων που δημι- 
ουργήθηκαν μετά την παραίτηση της Πάολα Μάλοβιτς 
και το θάνατο της Α. Φρατζεσκάκη. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ ΚΑΙ Δ ΙΚΤΥΩΝ 

Ο) 

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 11.5.2011, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
γίνονται αποδεκτές η από 4.5.2011 υποβληθείσα παραί¬ 
τηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι¬ 
κτύων, Λεονάρδου - Οδυσσέα Βλάμη και οι από 3.5.2011 
υποβληθείσες παραιτήσεις των Υποδιοικητών της Υπη¬ 
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημητρίου Κατούνη 
και Βασιλείου Ηλιού. 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα διορίζονται στην Υπη¬ 
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τρία (3) έτη, ως Διοι¬ 
κητής, η Φωτούλα Παπαδημητροπούλου του Ευαγγέλου, 
μόνιμη υπάλληλος Υ.Π.Α., κλάδου ΠΕΙ Αερολιμενικών, με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 017971, και ως Υποδιοικητές, οι: 

α) Στυλιανός Κονσολάκης του Αριστοτέλη, Σμήναρχος 
Π.Α. ε.α., με Α.Δ.Τ. ΑΙ 664854 και 

β) Γρηγόριος Νανίδης του Θεοδώρου, μόνιμος υπάλ¬ 
ληλος Υ.Π.Α., κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφο¬ 
ρίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 501778. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 3465/12.5.2011). 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 


Αριθμ. οικ. 1006 

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού 
της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟ¬ 
ΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑ¬ 
ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑ¬ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος 
ΠΔ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα». 

2. Του Π.Δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατα¬ 
νομής αρμοδιοτήτων των Υπουργών». 

3. Του Π.Δ. 52/2010 (ΦΕΚ 21/τ.Α7ΐ8.6.2010) «Τροποποί¬ 
ηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία 
Δημοσίων'Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου 
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος πε¬ 
ριοχής Θεσσαλονίκης. 

4. Του Ν. 3316/2005 «Περί Ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παρο¬ 
χής συναφών υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 
21 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το Ν. 3481/2006. 

5. Της υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής από¬ 
φασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγρά¬ 
φων από τον κανόνα των 3 υπογραφών». 

6. Της υπ’ αριθμ. οικ. 69139/7766/21.12.2009 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφο¬ 
ρών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2514/τ.Β7 
22.12.2009 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Υφυ¬ 
πουργό I. Μαγκριώτη. 

7. Της υπ’ αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/13.3.2007 υπουρ¬ 
γικής απόφασης «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα 
όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και των εποπτευόμενων νομικών 
προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 447 Β703-04-2007). 

8. Των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 
«Περί μισθολογικών ρυθμίσεων και λειτουργιών των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.» όπως αντικα- 
ταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 3833/2010. 

9. Της υπ’ αριθμ. 2/17140/022/17.4.2007 (ΦΕΚ 192/τ.ΥΟΔΔ) 
κοινής απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων'Εργων και Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «περί καθορισμού αμοιβής των μελών 
των επιτροπών Διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται 
κατά το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005, για τη διενέργεια 
των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου 
αυτού», όπως αυτή ισχύει πλέον μετά την εφαρμογή του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α'). 

10. Των υπ’ αριθμ. Δ17α/02/4/Φ.Θ.2.2.1/10.1.2011 και Δ17α/ 
09/03/Φ.0.2.2.1 /7.1.2011 (ΦΕΚ 93/τ.Β'/1.2.2011) αποφάσεων 
Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
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Δικτύων σχετικά με την μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων στον Γενικό Γραμματέα 
και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Β) Και αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την ΣΑΜ076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000, στο 
οποίο είναι ενταγμένη η μελέτη με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗ¬ 
ΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ». 

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 687/23.3.2011 απόφαση Υπουργού 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 528.854,31 € για την εκ¬ 
πόνηση της μελέτης του θέματος. 

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 732/29.3.2011 απόφαση Υφυπουρ¬ 
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία 
εγκρίθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος. 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 762/31.3.2011 απόφαση Προϊστα¬ 
μένου Ε.Υ.Δ.Ε. έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας και 
τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση της μελέτης. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ/οικ.796/4.4.2011 έγγραφο της 
Υπηρεσίας με το οποίο απεστάλη στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως για δημοσίευση η περίληψη Διακήρυξης 
διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 30.5.2011. 

6. Το υπ’ αριθμ. 3470/15.4.2011 (ΕΥΔΕ/971/19.4.2011) έγ¬ 
γραφο του Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό του εκπροσώπου του, 
αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθε¬ 
ση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜ¬ 
ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» που θα γίνει στις 30.5.2011 
αποτελούμενη από τους: 

I. Τακτικά μέλη: 

1. Ελευθεριάδη Χρήστο του Κων/νου, ηλεκτρολόγο 
μηχανολόγο μηχανικό, με Α'β. υπάλληλο της ΕΥΔΕ/ 
ΥΑΕΛΜΠΘ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 722324. 

2. Περδικόπουλο Σταύρο του Κων/νου, μηχανικό ΤΕ, με 
Α'β. υπάλληλο της ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΟ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 669681. 


3. Μεντεσίδου Ελένη του Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό, 
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 706642, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 

II. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Τσαβδαρλή Στέλιο του Δημητρίου, αγρονόμο τοπο¬ 
γράφο μηχανικό με Α'β. υπάλληλο της ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΟ, 
με Α.Δ.Τ. Φ 150675. 

2. Σουκούλη Δημήτριο του Θεοφάνη, αγρονόμο το¬ 
πογράφο μηχανικό Σ.Α.Χ. με Β' βαθμό, υπάλληλο της 
ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΟ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 156637. 

3. Πόγγα Αθανάσιο του Σταύρου, αγρονόμο τοπογρά¬ 
φο μηχανικό, με Α.Δ.Τ. X 746951, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ελευθεριάδης Χρή- 
στος του Κων/νου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανι¬ 
κός με Α'β. με αναπληρωτή τον Τσαβδαρλή Στέλιο του 
Δημητρίου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό με Α'β. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κετικίδου Σοφία 
του Λαζάρου, μηχανικός ΤΕ, με Σ.Α.Χ., με Α.Δ.Τ. Σ 326033, 
με αναπληρώτρια την Γαβριηλίδου Σωτηρία του Πέτρου, 
εργοδηγό Σ.Α.Χ., με Γ' βαθμό, με Α.Δ.Τ. X 772353. 

Έργο της Επιτροπής είναι η ανάδειξη Αναδόχου Μελε¬ 
τητή για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕ¬ 
ΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 
του Ν. 3316/2005. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνέλθει με μέριμνα 
του Προέδρου της, την 30.5.2011 (ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) και όλη 
η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης θα γίνει σύμφωνα 
με το Ν. 3316/2005 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. 
Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποίων 
θα ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής ορίζεται σε 
τριάντα (30). 

Η αποζημίωση των ιδιωτών μελών της Επιτροπής θα 
γίνει σε βάρος του ενάριθμου έργου 2003ΣΜ07600000, 
της ΣΑΜ 076, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 του Ν. 3833/2010. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε,Π.Ε, 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορψή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. _ 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 , τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίι11ρ://νννννν.6ί.9ΐ' - θ-πιαϊΙ: ννθόπΐ35ΐθΓ.θΙ@θ1.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 





I ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




11 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

















